Persiana panel japonés, elegancia para 
tus espacios 


Una Persiana Panel Japonés es aquella que se caracteriza por ser 
deslizante, moderna y decorativa. Además de ser muy versátil pues, 
puede ser fabricada con diferentes tipos de tejidos como los black 
out, traslucidos o semi-traslúcidos, 


Gracias a su diseño, una Persiana Panel Japonés es perfecta para 
segmentar o separar espacios y al mismo tiempo brindar 
protagonismo a tus muebles y paredes ya que esta brinda elegancia, 
modernidad y es perfectamente funcional en cualquier espacio, 
gracias a su amplia gama de modelos. 


Al tener una amplia gama de modelos y opciones recomendamos que 
antes de su instalación profesional, servicio que persianas Yarax , 
Persianas en Monterrey te ofrece, elegir con antelación a que mejor 
se adapte al concepto de la decoración que tiene el espacio de tu 
hogar u oficina. 


Origen de la Persiana Panel Japones 


A las persianas japonesas se les conoce originalmente como shoji y 
es una de las tendencias decorativas más extendidas en la 
actualidad. 


Pues cuenta con un diseño elegante, simple, práctico además de una 
gran capacidad de versatilidad para combinar con diferentes estilos 
de decoración, ese es el secreto del éxito de las persianas japonesas. 


Su origen es muy curioso, pues a pesar de lo que su propio nombre 
indica que la persiana panel japonés es de Japón, estas no surgieron 
en el país nipón, surgieron en China. 


Aunque su origen no es Japonés, hay fuentes que indican que se les 
dio ese nombre en honor a su fuente de inspiración: los biombos, 
artefactos que sí son característicos de Japón, los cuales se utilizaban 
para ayudar a separar o segmentar diferentes espacios dentro de una 
misma estancia. 


Con ayuda de los biombos se podían crear distintos espacios dentro 
de una misma habitación, dando a su vez, una sensación de amplitud 
y de ligereza que las paredes no podían conseguir. 


Originalmente el tipo de tejido utilizado para confeccionarlos era el 
papel whashi el cual es translúcido, por lo que permitía el paso de la 
luz, pero a la vez, ayudando a conservar la intimidad que se 
pretendía. 


Ahora que conoces sus orígenes, a continuación te contamos los 
beneficios más importantes de instalar en tu ventana una de estas 
persianas. 


Beneficios de instalar una persiana panel 
japonés 

En publicaciones anteriores, hemos mencionado numerosas 
características y beneficios de esta y diferentes tipos de persianas 
Monterrey. Es por ello que ahora queremos mencionarte de manera 
más detallada los beneficios y ventajas de la persiana panel japonés 
para tus espacios. 


La persiana panel japonés, es una opción sumamente atractiva y 
elegante, pues estas persianas reúnen diversos aspectos positivos y 
muchos beneficios por lo que son sin duda una elección versátil. 


+ Persiana panel japonés, brinda un toque elegante y 
minimalista 


Al ser neutro y por lo tanto simple es una opción excelente para 
complementar tu decoración ya que queremos recordarte que una de 
las reglas universales de la decoración es la simplicidad, pues 
generalmente el sobrecargar de decoración un rincón o espacio 
puede volverse un choque inmediato e incómodo a la vista y 
desagradable. 


Por tanto, la simplicidad de una persiana puede ser el toque 
necesario en una decoración para transmitir elegancia y 
modernidad. 


+ Persiana panel japonés claroscura para ventanas de 
habitación. 


La Simplicidad y neutralidad de la persiana panel japonés, la hace, 
no solo atractiva a la vista para tus espacios y decoraciones, sino que 
con el mantenimiento correcto que ofrecemos en persianas Yarax, 
también la hace sumamente funcional. 


Ya que en colores claroscuros, combinan perfectamente con tus 
muebles y accesorios. El color gris y el blanco hueso son los que se 
han impuesto como tendencia en esta época, ya que no limitan a los 
accesorios y proporcionan al lugar una mayor luminosidad, además 
de la sensación de amplitud. 


La naturalidad de sus tejidos brinda neutralidad con sus tejidos, 
además de que la elegancia de su caída hacen que sean totalmente 


atractivas y perfectamente adaptables a cualquier concepto 
decorativo. 


La persiana panel japonés es una elección segura a la hora de 
acompañar la decoración de cualquier habitación, no importando 
realmente cuál sea la decoración de tus muebles o los colores en la 
habitación. 


e Persiana panel japones, control de luz y visibilidad en cada 
espacio 


Al estar hechos con el tejido un microperforado esto le da la 
capacidad de regular distintos grados de apertura. 


Característica que determina la visibilidad del exterior de la ventana 
y la entrada de la luz exterior, además, indica la cantidad de luz que 
deja pasar la persiana: va desde el 0%, para tejidos totalmente 
opacos que proporcionan una oscuridad total a plena luz del día; 
hasta el 10%, para los tejidos más diáfanos. 


Como mencionamos anteriormente este tipo de persiana panel 
japones cuenta con una amplia y extensa variedad de colores para 
cualquier decoración. 


La persiana panel japonés no solo se conforma por colores neutros 
como gris, beige y blanco; también, puede pedirlas con otro color de 
su preferencia, el límite es la imaginación. 


Además para este tipo de persianas también está disponible la 
motorización, manuales o automáticos. 


